Neutronui pataikius į 
235 U branduolį, šis, tarsi dide- 
lis lašas, pasidalija į du maž- 
daug vienodo dydžio branduo- 
lius, pavyzdžiui, į kriptono ir 
bario branduolius, ir išskiria 
kelis naujus neutronus (pavaiz- 
duotus juodais skritulėliais). 



Grandininė branduo- 
lių dalijimosi reakcija. 
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Pirmojo branduolinio reaktoriaus vaizdas (piešinys). 




Ta 6 ji. 3. 
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£. Fermis prie Čikagos universiteto stadiono sienos 
toje vietoje, kur buvo pastatytas pirmasis reaktorius. Memo- 
rialinėje lentoje parašyta: „Čia 1942 m. gruodžio 2 d. žmo- 
gus sukėlė pirmąją savaiminę grandininę reakciją ir tokiu būdu 
pradėjo kontroliuojamą branduolinės energijos gavimą 1 *. 


